Dr. Karol Seeliser 


emer. generalny dyrektor monopolu tytoniowego 


zmarł nagle dnia 2-go lipca 1930 r. w 70-tym roku życia. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku WE 
w piątek dnia 4 b. m. o godz. 4 po południu, na który-to smutny obrzęd w wielkim smutku pogrążona 
żona z braćmi i rodziną zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 7 b. m. o godz. 9 rano w kościele OO. Reformatów. 


|| Zakład pogrzebowy „CONCORDIA 
JANA WOLNEGO 
Kraków, pl. Szczepański L. 2. — Telefon 331. 


DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE 


